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Work Order: | O 
Description: Extractor Sight TGB Part Number: RBE332A93-3610-20 
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INSPECTION SHEET 
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0.13 x 45° +/-0.010 x 0.5° 
@0.790 +/-0.005 


Measured by: Checked by: QC Inspector: 
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